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I.   Die Gase. Heizwerte einiger Brennstoffe.
Stoff	I 1kg	I 1 cbm (0°, 760mm)	1 1kg	3". 1 cbm (0°, 760mm)
Kohlenstoff C  .  .  .  . Kohlenoxyd CO  ... WasserstoffH2 .... Sumpfgas CH4 .  .   .  .	8080 2440 84200 13240 10700	3050 3070 9470 5500	28800 11910	2570 8510 5000
Kokereigas   ..... TCVflftaflfi*                 .   .   .			—	3760 1300
C-ri<"*ll1t"CtJl S				750 __ 950
A-cefrvlen              ...	12000	13900	11 600	13470
Petroleum            ...			10500-	
			9800—10 150	
Benzdn                  .   »   .			10500	
Alkohol .         ...	7184		6480	
Steinkohle1) .....		—	6800—7700 6900	— '
Braunkohle1)   .... Braunkohlenbriketts x) Torf1)       .....	—	—	4500—5000 4800—5100 3600—4600	—
"f¥(\\v                        ....			4500	
Naphthalin   .....	9700 10 000	—	9370 9590	—
Braunkohleii-Teerol    . Steinkohlen-Teerol .  .		—	9000—9800 8800—9200 8000—8800	,     —
				
15 a. Yerbrennungs-Temperaturen.
1st von einem Brennstoff der Heizwert und die chemische Z^ sammensetzung bekaunt, so kann auch. die Verbrennungstemperatef mit HHfe der bekazmten spezifischen Warmen der Feuergase bestimmt werden. Am einfachsten wird diese Bestimmung nach Tafel I, in der
x) Die Heizwerte dieser natiirlichen Brennstoffe unterliegen ziemlioh groiiH {Schwankungen je n%ch ihrem Herkommen, Aschengehalt und Feuchtigkeitsgr$cL Die gewohnlich (auoh oben) angegebenen Werte beziehen sich auf den luft* trockenen Zustand, in dem Steinkohle etwa 2 bis 5, Braunkohlen und Braun-kohlenbriketts 10 bis 14 Hundertteile des Gewichts Feuchtigkeit enth Der Aschengehalt betragfc durohschnittlich bei Steinkohlen etwa 5 bis 1 Braunkohlen 5 bis 2.0,; bei Braunkohlenbriketts 6 bis 10 Hundeitloile. kann den Heizwert auch auf die sogenannte ,,Reinkohle", d. h. auf die wichtseinheit brennbarer (asche- und wasserfreier) Substanz beziehen. Steinkohle findet sich dafur am haufigsten etwa 7950, fur Braunkohle flir Torf 5200 Cal/kg.chtsanteilen in 1 kg BrennstofL
